Eindeutigkeit der Lasting.
393
in do Gin Element dor Korperoberfiache bedeutet und das jgral liber die ganze Oberflache des Kb'rpers ausgedehnt cl. Man kami diesc Formel leicht analytisch (aus dem ze von Gauss) ableiten. Sie ergiebt sich aber aucli aus
Bedeutuiig des Integrals. Denn das Integral (8) giebt, mit i Zeitoleinont dt multiplicirt, das durch die Bewegung des :pers in der Zeit dt neu bedeckte Volumen, verinindert um
freigewordene Volumen; und da das Gesammtvolumen des cpers ungeandert geblieben 1st, so muss die Summe gleicli LI sein.
Die Gleichung (8) ist erne nothwendige Voraussetzung iir, dass die Gleichung (1) miter den Bedingungen (2), (3) e Losung hat [Bd. I, §. 9fi (1)J.
Aendert der Korper bei seiner Bewegung das Volumen, so die Bediiigung (8) nicht mehr befriedigt. Dann ist aber auch
Bedingung (3) nicht mehr erfiillbar, well dann durch jede i Korper umschliessende Fliiche ein der Volumanderung des rpors gleiches Fliissigkeitsvolumen aus- oder eintreten muss.
§. 151. Eindeutigkeit der Losung.
Um die Frago zu beantworten, in wie weit durcli die Bo-igurigen des vorigen Paragraplien das Geschwincligkeitspotential bestimmt ist, verfahren wir ahnlich wie bei dem nahe ver-ndten Problem der stationaren elektrischen Strome im §. 168 3 eraton Bandes. Wir bilden einen Ausclruck fur die kinetisohe icrgie dor Fliissigkeit, der uns auch spater nooh nutzlich aein rd, und der iiur dann verschwinden kann, wenn die Fliiasig-it liberal! in liuhe ist.
Ea iat namlich identisch:
= — div 91 gracl <p — 93 ^/ 99,
.d da ^90 •= 0 ist, nach dem Gauss'schen Satze, wenn die )rmale n aus dem Korper in die Fliissigkeit hinein positiv ge-chnet wird: